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LIMITES  DE  RESPONSABILITE 


Ce  mode  d'emploi  et  tous  les  exemples  qu'il  contient  sont  pourvus  tels  quels  et  peuvent  faire 
I'objetde  modifications  sans  preavis.  La  compagnie  Hewiett-Packard,  dans  ia  iimite  des  disposi- 
tions legates,  ne  donne  aucune  garantie  formelle  ou  Impllcite,  relative  a  ce  mode  d'emploi.  La 
compagnie  se  desiste  expressement  de  toute  garantie  impllcite,  ainsi  que  des  conditions  de 
qualite  marchande  et  du  bon  fonctionnement  pour  une  utilisation  donnee.  D'autre  part  la 
compagnie  Hewlett-Packard  se  desiste  de  toute  responsablllte  en  cas  d'erreur  ou  de  dommage 
accldentel  ou  consecuSfaux  dispositions,  a  la  performance  ou  a  I'utilisation  de  ce  mode  d'emploi 
etdes  exemples  qu'll  contient. 

0  Hewlett-Packard  Company  1999.  Tous  droits  de  reproduction  reserves. 
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1.  Clavier 
Touches  generates 


Touche 

Fonctions 

Page 

[Q]a[9]:H 

Entree  de  donnees 

8 

OH 

Operations  elementaires 

11 

m 

Reinitialisation  de  la  calcula- 

trice  eteffacementde  memoire 

13 

lOCEl 

Effacement/  Effacement 
d'erreur 

10 

Changementde  signe 

8 

Touches  de  memoire 

Touche 

Fonctions 

Page 

[RMl 

Extraire  les  donnees  de  la 
memoire  independante 

13 

Enregistrerles  donnees 
d'affichage  dans  la  memoire 

13 

Echange  des  donnees 
d'afficiiage  etdu  contenu  de  la 
memoire 

13 

B 

Ajoutera  ia  memoire  les 
donnees  afficliees 

13 

Touches  speciales 

Touche 

Fonctions 

Page 

(INVI 

Inverse 

8 

[mode] 

Mode 

20 

mm 

Parentheses 

12 

(Ep) 

Exposant 

8 

m 

Pi 

16 

FdegIFIsI 

Conversion  en  notation 
sexagesimale/notation  decimale 

16 

Touche 

Fonctions 

Page 

iDRGl 

Mode  anguiaire 

DEG->RAD->GRAD->DEG 

16,17 

Conversion  anguiaire  des  don- 
nees DEG^RAD^GRAD^DEG 

16,17 

Echange  de  registre 

19 

H 

Effacement  du  dernier  chiffre 

entre 

10 

Corrigerle  nombre  de  chiffres 
apres  la  virgule  decimale 

10 

Notation  avec  virgule  flottante 

10 

(MD 

Notation  scientifique 

10 

(ENGl 

Notation  ingenieur 

11 

Touches  de  base-n 

Touche 

Fonctions 

Page 

He) 

Decimale 

20 

Binaire 

20 

Eex) 

Hexadecimale 

20 

(OCT) 

Octaie 

20 

SaE 

Nombres  hexadecimaux 
uniquement 

20 

Et 

22 

a 

Ou 

22 

(XOR) 

Ou  exclusif 

22 

[xnor] 

Niexclusif 

22 

(NOT) 

Non 

22 

(NEG) 

Negation 

22 

Clavier  5 


Touches  de  Fonction 


louche 

Fonctions 

Page 

[sirTI 

Sinus 

16 

[cosl 

Cosinus 

17 

dnl 

Tangente 

17 

(iifa 

Arc  sinus 

17 

[cos-l 

Arc  cosinus 

17 

MB 

Arc  tangente 

17 

(HYP) 

Hyperbolique 

18 

Qog] 

Logarithme  decimal 

18 

Hog 

Cologarithme  decimal 

18 

Logarithme  neperien 

18 

Exponentielle 

18 

cs 

Racine  carree 

18 

0 

Carre 

11 

Fraction 

13 

m 

Racine  cubique 

18 

m 

Inverse 

17 

Facto  rielle 

18 

0 

Puissance 

12 

6  Clavier 


Touche 

Fonctions 

Paae 

Racine  V 

1 1 

EB 

Conversion  de  coordonnees 

rectangulaires  en  coordonnees 

polaires 

19 

Conversion  de  coordonnees 
polaires  en  coordonnees  rectan- 
gulaires 

19 

(%) 

Pourcentage 

15 

Touches  stadsdques 

Touche 

Fonctions 

Page 

m 

Mode  de  donnees  statistiques 

23 

Entree  de  donnees 

23 

Effacement 

23 

Ecart-type  sur  un  echantillon 

23 

Ecart-type  surune  population 

23 

m 

Moyenne  arithmetique 

23 

Nombre  de  donnees 

23 

Somme  des  valeurs 

23 

Somme  des  carres  des  valeurs 

23 

2.  AFRchage 


e1  .  234567890,, 

INV    HYP    BIN    OCT    HEX     SD     DEG    RAD  GRAD 

I  I  I  I 

Mantisse  Exposant 

Diagramme  a  cristaux  liquides  (LCD) 


L'ecran  affiche  les  donnees  entrees,  les  resultats  intermediaires  eties  reponses  auxcalculs.  La  partie  mantisse  affiche 
jusqu'a  10  chiffres.  La  partie  exposant  affiche  jusqu'a  ±99. 


Affichage 

Signification 

Page 

-E- 

Indique  une  erreur 

10 

INV 

La  touciie  MI]  a  ete  appuyee  pour  permettre  d'inverser  ies  fonctions 
des  touciies. 

8 

M 

Indique  i'enregistrementde  donnees  memorisees. 

13 

HYP 

La  touciie  tlY0  a  ete  appuyee  pour  ies  fonctions  tiyperboiiques. 

18 

BIN,  OCT,  HEX 

Le  mode  BA5E-N  estseiectionne. 

20 

SD 

Le  mode  statistique  estseiectionne. 

23 

DEG,RAD,GRAD 

La  touciie  [DRGi  a  ete  appuyee  pourctiangerentre  ies  types  d'angies 
DECRADetGRAD. 

16 

FIX  (ne s'afflche  pas) 

Le  nombre  de  decimaies  d'une  vaieuraffictiee  a  ete  fixe. 

10 

SCI  (ne  s'affiche  pas) 

Convertitune  vaieuraffictiee  en  affictiage  exponentiei. 

10 

ENG  (ne  s'affiche  pas) 

Convertitune  vaieuraffictiee  en  affichage  exponentiei  donti'exposant 
est  un  muitipie  de  3  etia  mantisse  estentre  0  et999. 

11 

FLO  (ne  s'afficfie  pas) 

Convertitun  mode  d'affichage  SCI  ou  ENG  en  vaieurd'affichage  nor- 
ma ie. 

10 

45_12J  123 

45^/123 

13 

12.°3'45.6" 

Figure  sexagesimaie  12°3'45.6" 

16 

AFFichages  exponentiels 

L'ecran  ne  peutqu'afficher  ies  resuitats  de  caicuis  de  10  chiffres  de  iong.  Lorsqu'une  vaieurintermediaire  ou  un  resuitatfinai 
depasse  ies  10  chiffres,  ia  caicuiatrice  passe  automatiquementa  ia  notation  exponentieiie.  Les  vaieurs  superieures  a 
9,999,999,999  sonttoujours  affichees  en  notation  exponentieiie. 


AFRchage  7 


3.  Fonctions  de  base 

Entree  de  nombres 

Appuyersurles  touches  numeriques  pourentrerles  nombres. 
Appuyersur  la  louche  □  pour  placer  la  virgule  decimate 

Pourentrer85,6  taper:  [SlElBE] 


etc 

□ 


Entree  de  nombres  negatiFs 

\+F\  Appuyerapres  un  nombre  pour obtenir son  oppose. 

Pour  entrer -5,08  taper:  [SBElElffi 

En  appuyantde  nouveau  surO 

Entree  de  puissances  de  dix 

[Ecpl  Appuyer  pour  entrer  une  puissance  de  dix. 

Pour  entrer  10^,  taper:  QDEilS] 
Pour  entrer  10"^  taper:  [l][Ei][5]0 
PourentrerS.OBxlO^,  taper:  [3]H[0][8][Ei]S] 

Entree  de  Fractions 

TO  Appuyer  pour  entrer  une  fraction. 


Pour  entrer  ^  taper: 


Obtenir  la  fraction  irreductibte  correspondante. 

45 

Pourobtenir  la  forme  irreductibte  de  20 
taper: 


85.6 


5.08 


3.08°' 


1J3. 


9  J  4. 


Complement:  Certains  pays  utilsentune  autre  notation  fractionnaire.  Lorsque  la  fraction  estsuperteure  a  I'unite  on  donne  la 
partie  entiere  suivte  d'une  fraction  inferieure  a  I'unite.  Parexempte: 

y  =4  +  1  ce  qui  se  note  4^ 

La  calculatrice  vous  donne  successivement  tes  3  formes: 
•  forme  fractionnaire  superteure  a  I'unite  ( y  ) 


forme  fractionnaire  inferieure  a  I'unite  (4 


forme  decimate. 


8        Fonctions  de  base 


[T][3]S[3]  4_1J3. 


5elit4i  OU  4+^ 


Pourentrer4^ ,  taper: 


4.333333333 


4  _1J3. 


Operateur  arithmetique 

[+] tJliijSB       Appuyer  pour  effectuer  une  operation  arithmetique  sur  la  valeur  afficliee. 

Un  nombre  doitetre  entre  apres  I'operateur  arithmetique. 
4x5.1  SlHElHmB 
10 -(-4)  mElESlEH 
7v(-2)  mSElfflB 
(-3) +  (-7)  ^(gg[7](gg 

[INVIW 


2 


?  +  5 
4  3 


20.4 


14. 


-3.5 


-10 


11  J  15. 


2  _5  J12. 


29  J  12. 


Remarque:  Sivous  appuyez  successivementsur  plus  d'un  operateur  arithmetique  la  calculalrice  n'executera  que  la  demiere 
operation. 


S 


Appuyer  pour  completer  votre  calculetalficherun  resultat.  Sivous 
appuyez  sur  la  touche  H  a  nouveau  sans  entrer  de  nombre,  la  calculatrice 
appliquera  la  derniere  operation  arittimetique  a  la  valeur  affichee. 

H 


32. 


256. 


Fonctions  de  base  9 


EfFectuer  des  corrections 


B 
locB 


Appuyer  pour  effacer  le  dernier  chiffre  enregistre. 

Appuyerpourenleveria  valeuraffichee  tout  en  gardantle  calculen  cours. 
Appuyer  apres  I'operatEuraritlimetique  pour  annular  le  calculentier. 

[SElElElElElElfflElB 


EFFacer  les  erreurs 


Appuyer  pour  effacer  une  erreur(indiquee  par"-E-"surrecran)-  comme 
parexemple:  erreurde  debordement-etretenir  les  donnees  dans  la 
memolre. 

Appuyer  pour  reinitialiser  la  calculatrice  et  effacer  la  memolre  (Modele 
solaire  unlquement). 

[SHmElSlElB 


Fixer  le  nombre  de  decimales  aFRchees 

|INV||FIX|[21  Appuyera  la  suite  de  votre  operaSon  arithmetique  ou  apres  avoirappuye 

sur  ia  tDuche  [AC]  afin  de  fixer  ie  nombre  de  decimales  affichees  (le 
numero  appuye  correspond  au  nombre  de  decimales  que  vous  deslrez 
afflcher).  La  calculatrice  arrondit  le  chiffre  sur  I'ecran  mals  conserve  une 
entiere  precision  Interne. 

ENYIEEKZI  Appuyer  pour  reposltlonner  la  virgule  decimate  flottante. 

mBBBSSvlBxlS] 
ouraElxlEimBEB 
HESB 

Regler  I'aFRchage  pour  une  notation  scientiRque 

IINVllSCII  Appuyer  pour  passer  a  un  affichage  en  notation  sclentiflque  etexprlmerte 

nombre  en  tant  que  puissance  de  10. 

fflSlBmElElElB 

[iNVlfSCil 

OU  [iNvlIscDBSlBmElElElB 
Permetde  retournera  un  affichage  au  format flottant. 

[iNVllFLOl 


INVllFLOl 


20. 


0.17 


0.17 


0.1666666666 


0.043 


4.3-' 


4.3-' 


0.043 


10       Fonctions  de  base 


AFFichage  en  notation  ingenieur 

IINVllENGl  Permetd'afficherle  resultaten  notation  ingenieur. 


INVllFLOl 


Afficlie  le  resultaten  notation  flottante. 


SISlBmElElElS 

[INVllFLOl 


0.043 


43-' 


0.043 


Remarque:  on  peutse  placer  en  notation  ingenieur  des  le  debut  du  calcul. 

[iNvlENGlSlSlBmElElElS 

4.  Calculs 


43-' 


Precision 


La  calculatrice  scientifique  HP  6S  calcule  les  reponses  avec  une  precision  a  11  chiffres  pres, 
mais  arronditles  reponses  a  10  chiffres  surl'ecran.  Lorsqu'elle  effectue  un  calcul  en  se  servant 
du  resultatd'un  caicui  precedent,  eiie  utilise  la  valeurenregistree  de  11  chiffres  etnon  pas  ceiie 
de  10  chiffres  affichee. 


Ordre  des  operations 


La  calculatrice  scientifique  HP  6S  effectue  les  operations  dans  I'ordre  suivant 

0  gg]  EE  H 

as 

ffl.E 


H,  [H,  isa 


Calculs  simples 


iNviiTn 


Effectuez  vos  calculs  tel  que  vous  le  feriez  sur  papier. 
7.2x8.5-4.7x3.9  EHHHSHEIESIHEHSIHEIB 

4x8  siaaB 

Permetde  caicuieria  racine  carree  du  nombre  affiche. 
Eleve  au  carre  le  nombre  affiche. 

92  S]0 


42.87 


32. 


81. 


Calculs  11 


Eleve  le  noimbre  a  I'affichage  a  la  puissance  x. 


l3 


iMu&n  Permetde  calculeria  racine  /™du  nombre  affiche. 

3/64  [SSlQNylSSlH 

Preciser  I'ordre  des  calculs 


mm 


Utilisez  les  parentheses  pour  preciser  I'ordre  des  calculs.  Vous  pouvezemboiterjusqu'a  six 
niveauxde  parentheses. 

II  n'est  pas  necessaire  d'entrer  les  parentheses  de  fermeture.  La  calculatrice  les  ajoute  a  votre 
place  bien  qu'elle  ne  les  affiche  pas. 

-5(4  +  3)  ElEBmSlSSlS 


35. 


Reutiliser  les  operations  arithmetiques 

mm  ou  mm  etc  Appuyez  deuxfois  suria  touche  d'operation  arithmetique  pour  reutiliser  une 
operation  arithmetique  avec  un  nouveau  chiffre.  La  calculatrice  sauvegarde 
roperaSon  eti'applique  lorsque  vous  entrez  un  nouveau  chiffre  et  appuyez 

surE]. 

3+2.3  mssmsmB 

6+2.3  [SB 

9+2.3  mB 

Sauvegardez  un  calcul  que  vous  voulez  reutiliser  en  le  plagantentre 
parentheses.  Effacez  I'operation  arithmetique  sauvegardee  en  appuyant 
suria  tnuche  [AC]  ou  E). 


5.3 


8.3 


11.3 


4(3x6) 
-5(3x6) 


72. 


-90. 


12  Calculs 


Utilisation  de  la  memoire 


|X-<M| 

PorrviotHo  nnrHoron  rviorviniro  Is  \/3loiir  sfFirhoo 
rciiiicLuc  yciiuci  cii  iMciiiuiic  la  vciicui  diiiLiicc. 

M 

6. 

IfVTFl 

tTTaCc  1  aTTicnayc  Sons  pour aUwntcrTaCci  la  mcmoire. 

M 

U. 

[RM] 

Rappelle  la  valeurmise  en  memoire. 

[RMl 

M 

6. 

Ajoute  la  valeur  affichee  a  celle  qui  est  en  memoire. 

[SB 

M 

5. 

Verifier  ce  qui  est  en  memoire.  [rm] 

M 

11. 

[INVI  (X^ 

Affictie  ie  contenu  de  ia  memoire  etrempiace  ceiui-ci  par  ia  vaieurafficiiee 
avant  d'avoir  appuye  surces  touches. 

mf3l[lNVl[>^Ml 

M 

11. 

[RMl 

M 

13. 

(AS 

Efface  i'affictiage  etia  memoire. 

m 

0. 

Fraction 

Appuyer  pour  entrer  des  fractions. 

[SfflsiamsEfflmmsmsiB 

1  _  IJ  42. 

Notation  signifiant  i  +^ 

[INVIW 

Permetd'obtenir  Ie  resultatsous  forme  d'une  fraction  irreductible. 

43  J  42. 

7,11  mmfflsismmffl 
5  3  simBmEifflES 

8_16  J17. 

6  15 

puis  M\M 

152  J  17. 

Un  calcul  impliquanta  la  fois  fractions  etnombres  decimaux  (ou  nombres 
reels)  affiche  une  reponse  decimale. 

Calculs  13 


;+2,73 


4.33 


llNVl(D/a 


(1.5xlO^-[(2.5xloSx^] 

masis  msE]HEi[i3  EiBsifflmEiEis 

,456  all 

B 

Appuyez  ces  touches  pour  passer  des  fractions  inferieures  aux  fractions 
superieures  a  I'unite. 

„11  _  115 
^3  -  l3 


2  61J71. 


2.86 


149250000. 


3   456  J  78. 


8  11J13. 


8  11J13. 


[M^fD/Cl 
[lNVl[D/5 

Un  calcul  impliquanta  la  fois  fractions  etdecimales  afficlie  une  reponse 
decimale. 


x78.9 


115  J  13. 


8  11J13. 


62.20961538 


14  Calculs 


Calculs  de  pourcentage 


Appuyerpoureffectuerdes  calculs  de  pourcentage. 
12%  de  1500 


660  en  pourcentage  de  880 
2500  plus  15% 

25%derabaissur3500 


[2\[E\mms[i\[E\mm 

B 
B 

26%  sur  2200;  26%  sur  3300;  26%  sur  3800; 

[aElElEiaBElElllNylBS 

[3][3][0][0]H 

80$  la  semaine  derniere;  100$  cette  semalne:  quel  est  le  %  de  la  nouvelle 
valeur  sur  la  ancienne  valeur? 

m[o][olH[8][o][iNy]BS 
Quel  est  le  %  de  138g  sur  150g  et  de  129g  sur  150g? 

msiaBsmEiEiraBH 


180. 


75. 


375. 
2875. 


875. 
2625. 


572. 
"8587 


125. 


92. 


Calculs  15 


5.  Autres  Fonctions 


Conversion  de  minutes  et  secondes  en  Format  decimal 


invIFdmsI 


Appuyerafin  de  convertir  minutes  et  secondes  (figure  sexagesimaie)  en 
format  decimal.  En  entrant  ie  nombre  sexagesimai,  entrez  ies  degres  suria 
gauche  de  la  virgule  decimaie  et  Ies  minutes  et  secondes  sur  la  droite.  Les 
premier  et  second  chiffres  a  droite  de  la  virgule  decimaie  correspondent 
aux  minutes  eties  suivants  correspondent  aux  secondes. 

Appuyer  pour  convertir  Ie  format  decimal  en  format  sexagesimal. 
14°25'36"  mSlHElElSElEDi 

45,36  [4][5]H[3][6][iNV]Eai 


Conversions  en  degres,  radians  et  grades 

Convertir  des  degres  en  radians  ou  en  grades 

Appuyersur  OB  ou  [AC]  pourfaire  apparaitre  DEG  en  bas  de  I'ecran. 
Convertit45°  en  radians,  puis  en  grades:  fflfSlllNVllDRGl 

HOB 

Convertir  des  radians  en  degres  ou  en  grades 

Appuyerautantde  fois  que  necessaire  sur  OB  pourfaire  apparaitre  RAD 

en  bas  de  I'ecran. 

Convertitji  radians  en  grades,  puis  en  degres: 

[lNVl[7tl[lNV]0B 
puis  [iNVlOB 


14.42666667 


14°25'36" 


45°21'36" 


0.78539816„ 


50. 


200, 


180™ 


(Ou  procede  de  meme  pour  convertir  des  grades  en  radians  ou  en  degres.) 

Fonctions  trigonometriques 

OB  Permetde  choisirl'unite  de  I'afflichage. 

sin(7  rad) 
b 

En  appuyantautantde  fois  que  necessaire 
sur  OB  faire  apparaitre  RAD  en  bas  de 
I'ecran. 

puis     HUE]  [SB  Sin] 


0.5, 
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COS  63°52'41" 

UtiliserOB  pour  fa  ire  apparaitre  DEG  en  bas  de  I'ecran. 

puis  [SSlHElEiaimEli 

[cog 

tan(-35grad) 

Faire  apparaitre  GRAD  en  bas  de  I'ecran,  en  appuyantsur  OBpuis: 

Determiner  ia  valeuren  degres  de  xtelque  cos  x  =  0,7.  Utiiiser  OB  pour 
faire  apparaitre  DEG  en  bas  de  I'ecran. 

[olHEaNyllcoi 
ou  IM\[M 

Determiner  ia  valeuren  radians  de  xtei  que  sin  x  =  0,5.  Utiiiser  OB  pour 
faire  apparaitre  RAD  en  bas  de  I'ecran. 


63.87805556™ 


0.440283084™ 


-0.61280788, 


45.572996n 


45°34'22"7 


0.523598775. 


2sin  45°  X  cos  65° 

cot30°=i/tan30° 
sec(7i/3) 


cos  (11/3) 


(rad) 


CSC30  =  -tAt-  (deg) 
sin30  ^ 


0] 


tan-'' 0.6104  (deg) 


DEG  [I][x][4][5][iin][x][6][SEoiS 
DEG  [SlfOlltai^fa 


RAD  [lNVl[7tlRr3lR[cogfia 
DEG  [3l[0iriin]ffel 

RAD  2[iNV][Z]E][2]H[iNV][coi 
DEG  □[SmElSlfiNVlltaB 


1.732050808[,EG 


0.785398163, 


31.39989118[,EG 
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Fonctions  hyperboliques 


sinh  3.6 

ElHElESBliin] 

18.28545536 

tanh2.5 

0.986614298 

cosh  1.5  -  sinh  1.5 

Q]BE](xl[HYP]EoiS 

M 

2.352409615 

[RMlfHYPlfsinlR 

M 

0.22313016 

m 

M 

-1.5 

sinh-''  30 

f3lf0l[lWl[HYPl[iir?l 

4.094622224 

resoudre  tanh  4x  =  0.8 
„  atanhO.88 


Fonctions  logarithmiques 

log  1.23  (=logio  1.23) 

resoudre  4"  =  64,  x  = 


In64 
In  4 


log  456 
In456 


□[SfflraEYBSaBBSIS 


mSElElOog] 
mWWMB 

SlElSJSQoglSEMlHB 


0.343941914 


.089905111 


0.434294481 


0.3 


10"-''  +  5  X  e' 
5.62-3 

1 

123'  (Iyi23  ) 
(78-23)"" 


,12^  10 
3  +e 


2.760821773 


52.58143837 


1.988647795 


1.305111829-" 


553467.4658 


Puissances,  racines,  Factorielles 


123  +  30^ 

8!(=lx2x3x...  x7x8) 


5.287196909 


-1.290024053 


1023. 


40320. 
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Fonctions  diverses 


1.234  + 1.234 

fiiwi  fFixi  [21  rr  R  [21  rsi  f+1 

1.23 

UJ  L_J      b2J  LrLl  I  1 

2.47 

IlNVllFIXlM 
iiiN  V )  iriA)  [  1 

2.468 

1/3+1/3 

flNVlfFlXl[2l[l1fTl[^f+l 

0.33 

[iNVlfSCll 

3.33-01 

L_LJ  L_J  1  '-'  )  I  1 

6.67-01 

[iNVlfFLg 

0.67 

dyliFixlH 

0.666666666 

123m  X  456m  =  56088m 

56088. 

=  56.088km 

[iNVliSCil 

56.088 

7.8g-96  =  0.08125g 

0.08125 

=  81.25mg 

[iNVliENGl 

81.25"°^ 

Conversion  de  coordonnees  polaires  en  coordonnees 
rectangulaires 

Formule:  X  =  r^  cos9  y=r^sin9 

Ex.:  trouver  la  valeurde  x  ety  quand  le  point  P  admet  pour  coordonnees  polaires  r  =  2 
ete  =  60°. 

DEG  [2l[lWl[^[6l[0l[lNVl[F^ 
dYlHl 


1.732050808 


(y) 


Conversion  de  coordonnees  rectangulaires  en  coordonnees  polaires 


Formule:  r=  Jx^  +     e  =  tan"^(y/x)et(30°  <e<180°) 

Ex.:  trouver  la  longueur  r  et  Tangle  6  (en  radian)  quand  le  point  P  est  indique  en  coordonnees 
rectangulaires  avec  x  =1  et  y  =  Vs. 

RAD  m(iNVl[S3[3](iN3[il][E@B 


(r) 


dYiHl 
dylHl 


1.047197551 


(6  in  radian) 


2. 
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6.  Valeurs  binaires,  octales  et  hexadecimales 


iMODEl 


Ufi'lisez  la  touche  ioD|  pour  determiner  la  valeurde  la  base.  SI  vous  utilisez 
des  bases  autres  que  10,  vous  pouvez  unlquemententrerdes  nombres 
valables  pourcette  base.  Ex:  le  mode  binaire  vous  permetseulement 
d'entrer  Q]  et  [0]. 

goD|(HEXl  fixe  le  mode  hexadecimal.  E  n  mode  hexadecimal,  les  touches  de 

(3  aB  sontactlvees.  Notez  qu'en  mode  hexadecimal,  les  touches  b  etd 
s'afflchenten  minuscules  afin  de  mieux  les  distlnguerdes  chlffres. 

H [OCT]  fixe  le  mode  octal. 

HlfBiN]  fixe  le  mode  binaire. 

HI [513  fixe  le  mode  decimal. 

Notez:  Si  vous  utilisez  un  nombre  de  base  autre  que  10,  toutes  les  parties 
fractionnaires  sonttronquees. 


Conversions  binaires/octales/decimales/hexadecimales 


IS) 

(DECl 


Conversion  de  22io  en  mode  binaire. 

[2l[2l|M0DEl[BiN] 

BIN 

10110. 

Conversion  de  22io  en  mode  octal. 

|mode1[oct] 

OCT 

26. 

Conversion  de  513ioen  mode  binaire. 

["5l[l1[3l|M0DEl[BiNl 

E  BIN 

0. 

La  conversion  en  mode  binaire  occasionne  une  erreur  si  le  r^sultat  est  sup^rieur  h  10  chiffres 
Conversion  de  7FFFFFFFijen  mode  decimal 

ei[Z][B[B[B[B[B[B[Bei[5ia 

Conversion  de  123456io  en  mode  octal. 

Conversion  de  UOOUOjen  mode  decimal. 

[M0Dg[M][T1[T1[0l[0l[l1[l1[0l[M0Dg[DECl 


2147483647. 


OCT 


361100. 


102. 


Calculs  binaires/  octaux/decimaux/hexadecimaux 

101112  +110102  =  1100012 


ioi[BiSm[Q][T][T][T]E][T][T][o][T][o]H 


BIN  110001. 


1238  xABCi6(=37AF4i6) 
=  22808410 

lF2Di6-100io  (=7881io) 


H  [OCT]  [T]  [2  [3]  [X]  H  [HEX]  [a  [H  [S  B 


HEX 


37AF4. 


228084. 


H  [HEX]  [T]  [B  [2  [E  E  H  [la  [T]  [S  [S 


7881. 
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=lEC9i6 
76548  V  12io 
=  334.33..,io 
=  5168 

Les  parties  fractionnaires  des  resultats  de  calcul  sont  tronquees. 
1102  +  4568x  78io-^lAi6 

=390i6  iii(Bi]mm[o]B 

H  E  S]  [S  [S  a  H  H  E  S  B  H  HExl  m  El  B 

=912,n 


HEX 


1EC9. 


334.3333333 


OCT 


516. 


HEX 


390. 


912. 


Les  multiplications  et  divisions  ont  priorite  sur  les  additions  et  les  soustractions  lors  de 

calculs  mixtes. 

BCi6X(14io+69io) 

=i5604io  iaiiHlxlllBBBioiEaBBBEaBS 

=3CF4i6  HHEX]  hex 


15604. 


3CF4. 
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Operations  logiques 

Vous  pouvez  utiliserles  operations  logiques  suivantes  pour  comparer  deux  nombres.  Quand 
vous  faites  une  operation  iogique,  souvenez  vous  des  points  suivants: 

•  Vous  ne  pouvez  pas  utiliserles  nombres  de  base  decimale  lors  d'operations  logiques. 

•  La  calculatrice  compare  les  versions  binaires  des  nombres  que  vous  entrez.  5i  le  nombre 
estinferieura  10  chiffres,  la  calculatrice  remplltles  valeurs  a  gauche  du  nombre  avec  des  0. 
Ex.:  si  vous  comparez  I'hexadecimal  Fl  avec  roctal4,  la  calculatrice  compare  0000010001 

avec  0000000100. 

•  Si  vous  utilisez  un  nombre  avec  une  operation  Iogique,  la  calculatrice  le  compare  avec 
0000000000. 

Les  operateurs  logiques  fonctionnentde  la  maniere  suivante: 

1.  L'operation  compare  les  chiffres  binaires  dans  les  positions  correspondanta  chacun  des 

nombres. 

2.  L'operation  retourne  un  chiffre  binaire  correspondanta  chaque  position. 

3.  Si  vous  utilisez  une  base  differente  de  la  base  binaire,  le  resultats'affiche  dans  la  base  du 
dernier  nombre  que  vous  avez  enregistre. 

Les  operateurs  logiques  suivants  sontdisponibles: 

[ANO  restitue  un  1  pour  chaque  position  dans  laquelle  ily  a  un  1  dans  les  deux  nombres. 
H  restitue  un  1  pour  chaque  position  dans  laquelle  il  y  a  un  1  dans  I'un  des  deux  nombres. 
[XORl  restitue  un  1  pour  chaque  position  dans  laquelle  il  y  a  un  1  dans  I'un  des  nombres,  mais 
pas  dans  les  deux  nombres. 

IXNORl  restitue  un  1  pour  chaque  position  dans  laquelle  il  y  a  le  meme  chiffre  dans  les  deux 
nombres. 

[NOn  restitue  le  complement  de  base  diminue. 


Appuyez  ces  touches  pour  effectuer  les  operations  de  Iogique  binaires,  octales,  decimales  et 
hexadecimales  respectives. 


19i6AND  1A,6  = 

1816  EiHEXimsJMlfflHB 

HEX 

18. 

120,6OR  11 01 2 

=  12D,e 

H  HH  [1]  [2]  E]  H  H  EH  [1]  [1]  E]  Q]  H 

BIN 

100101101. 

|MODEl[HEX] 

HEX 

12d. 

SisXOR  3ie  =  6i 

|mElfHEXll"5l[X0Rll"3lR 

HEX  6- 

2A,6XNOR  5Di6 

=  FFFFFFFF8816 

[M0Dg[HEXl[2l[Al[xar5l[D]R 

HExFFFFFFFF88. 

1A,6AND2Fie  = 

A,6  [M0Dg[HEXim[Al[ANDl[ANDl[2l[FlR 

HEX 

A. 

NOTde  IOIO2 

[MODgfMimfEmmfEiNOTi 

BIN 

111101001. 

MS 

[XORllXNORl 
(NOD 
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Complement  de  base 


[INVKnIg)  Appuyer  pour  calculeretafficherle  complement  de  base  du  nombre  hexadecimal,  octal  ou 

binaire  courammentafflche.  Ex.:  10000000000  est  la  version  binaire  du  chlffre. 


7.  Statistiques 


[MODEllSD 


Appuyer  pour  utiliserle  mode  "statistiques".  Le  mode  "statistiques"vous  permetd'entrerdes 
donnees  etd'appliquerles  fonctlons  statistiques  pour  analyser  les  donnees. 


Entrer  une  liste  de  donnees  a  analyser 


Appuyer  apres  chaque  element  d'Informatlon.  Lorsque  vous  appuyez  sur  MR,  la  calculatrlce 
afflche  le  nombre  d'elements  d'Informatlon  enreglstres. 

Parexemple,  pourentrerune  llste  de  donnees  conslstantde  5, 8  et-3,  utillsez  les  touches  sul- 
vantes: 

[S  H  S]  (DfflAl[3lP7=l(DfflAl 
Afin  d'enreglstrerles  resultats  d'un  calcul  en  tantqu'elements  d'Informatlon,  effectuez  le  calcul 
commea  I'ordlnalre,  puis  appuyez  sur  ESI  unefois  que  la  reponse  estaffichee. 
Vous  pouvez  modifier  ies  donnees  entrees  dans  votre  caicuiatrice: 
Pourannulervotre  dernlere  entree,  appuyez  surE/c3  avantd'appuyersuria  touchelDfflAl. 
Notez  que  si  vous  appuyez  sur  ES,  le  0  est  affiche.  Appuyez  sur  [Ml [w]  pour  afficher  le 
nombre  d'eiements  d'informaSon  enregistres  dans  ia  caicuiatrice.  Afin  d'effacer  une  donnee 
enregistree  au  prealabie,  entrez  ia  vaieurune  nouveiiefois,  puis  appuyez  sur  [INV][DED. 
Ex.:  5, 8  et-3  sont enregistres,  mais  -3  a  ete  enregistre  parerreur.  Le  nombre  a  entreretalt 
13.  Pour  rectifier,  tapez  f3ll^.  appuyez  sur  [INVIIdeD  puis  rjlfSllPfflAl. 


Appliquer  les  Fonctions  statistiques  a  vos  donnees 

[iNVlfwl 


Une  fois  que  vous  avez  entre  une  llste  des  valeurs  de  donnees,  vous  pouvez  utillser  les  fonc- 
tions statistiques  ci-contre: 


Utillsous  la  llste  5;  8  et-3. 


El  [SD]  [S  Ei  S]  Ei  [3]  O  Ei 


[INVlfwl  donne  le  nombre  de  valeurs  entrees.  {m\[n] 

[iNVlS]  donne  la  moyenne  arltiimetique.  [iNVlfH 

HlEx]  donne  la  somme  des  valeurs.  [iNVjEx] 

[lNy](E3  donne  ia  somme  des  carres  des  vaieurs.  [INVllEPl 

QnyIIQiI  donne  i'ecart-type  surun  echanSiion.  [INVllOfHl 

donne  i'ecart-type  de  ia  population.  fiNV][0»] 


3.333333333 


10. 


5.686240703 


4.642796092 
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8.  Caracteristiques 

Foncdons  sciendRques/echelle  des  donnees 


sinx/cosx/tanx 

|x|<4.5xl0i»degres 
(<25xl0'ji  rad,<5xl0'°grad) 

sin  'x/cos-'x 

|X|>1 

tan-'x 

|x|<10''"' 

sinhx/  coshx 

|x|>230.2585092 

tanhx 

|x|<10i» 

sinh'x 

|x|<5xl0" 

cosh'x 

|x|>x<5xl0" 

tanh-'x 

|x|<l 

logx/Inx 

10-">x<10i» 

gx 

-10™<x>230.2585092 

10' 

-10i»»<x<100 

f 

y>0->10''"'<x»logy<100 

— 

y<0->x :  nombre  entierou  V2n  +1  (n:  nombre  entier) 

"Vy 

y>0^x^iO :  -10™<  Vx»logy<230.2582092 

y=0^x>0 

y<0^x :  nombre  impair  ou  Vn  (n:  nombre  entier) 

Vx 

0>x<10i'"' 

X2 

|x|<10™ 

^Vx 

|x|<10™ 

Vx 

|x|<10i™(x;to) 

n! 

0>x<69  (x:  nombre  entier) 

R  F  r  —xQf)  1 
r\  L  L  — ?r  U  L 

A  ■  V  '  _L  \i2^1  f\' '''' 

POL->REC 

|e|<4.5xl0i'^degres 

^^zjAiu  iciU,  ^jAiu  yiciu^ 

0>r>W«> 

DMS^DEG 

|x|>10i™ 

DEG^DMS 

|x|>10' 

71 

10  chiffres 

Binaire 

Positif:  0>x>llllllllll 

Negatif:  1000000000>x>llllllllll 

Octal 

Positif:  o>x>3mnmi 

Negatif:  4000000000>x>7777777777 
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Decimal 

Positif:  0>x>9999999999 
Negatif:  -9999999999>x<0 

Hexadecimal 

Positif:  0>x>2540BE3FF 

Negatif:  FDABF41C01>x>FFFFFFFFFF 

AFFichage 


•  Ecran  a  cristaux  liquides  supprimant  les  0  (zeros)  inutiles. 
Alimentation 

•  Pile  solaire  a  base  de  silicone  (pour  le  modele  solaire  uniquement). 

•  Pile  alcaline  au  manganese  (LR43)-1  pile  pour  le  modele  solaire,  2  piles  pourle  modele  non-solaire. 
Temperature  ambiante  de  service 

•  0°C-40''C  (SZ-F-lOA-'F). 

Dimensions 

•  127mmH  x  72mmL  x  8.5mmP  (etui  non  compris). 
Poids  net 

91g  (etui  compris). 

9.  Changement  de  piles 

•  Remplacez  les  piles  lorsque: 

Remplacez  les  piles  (piles  alcalines  au  manganese  (LR43)  - 1  pourle  modele  solaire  et2  pourle  modele  non-solaire) 
lorsque  i'afflchage  s'assombritou  disparaitsous  des  conditions  d'eclairage  mediocre  et  ne  peut  pas  etre  retabli  parune 

pression  sur  la  touche  fACl. 

•  Pour  remplacer  les  piles: 

1.  Enlevez  les  quatre  vis  ci  I'arriere  de  la  calculatrice.  Ne  perdez  pas  les  vis. 

2.  Enlevez  le  couvercle  du  dos. 

3.  Enlevez  les  piles  mortes.  Un  objetpointu,  comme  parexemple  un  stylo  a  bille,  peutservirde  levier  pour  les 

extra  ire. 

4.  Chargez  la  pile  neuve  avec  sa  face  positive  (+)  orientee  vers  le  haut. 

5.  Remettez  le  couvercle  du  dos  etfixez-le  avec  les  vis. 

6.  Verifiez  que  I'ecran  affiche  le  0  dans  le  mode  DEG. 
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